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日 立 電子 は , 昭和 33 年 に 真空 管 を 使っ た ロー バン ド 方 式 の 放送 用 2 イン チ 
4 ヘッ ド 形 VTRSV-7600 を 発表 し て 以来 トラ ンジ スタ 化 ハ イ バ ン ド 方 式 
の SV-7700 を 始め , 常に 放送 ・ ビ デオ 業界 の 第 一 線 で 活躍 する 数 々 の 優 
れ た VTR を 開発 ・ 製 品 化し て きま し た 。 こ の 20 余年 に わた っ て 蓄積 され た ノ 
ウッ ハツ ウェ 高度 な 技術 を 結集 し , SMPTE TYPE“C" 規格 に 基づい て 設 
計 ・ 製 作る きれ た ポー タブ ル VTR が HR-100 で す 。 

HR-100 は , ポー タブ ル VTR に 不可 欠 の 条件 で ある R.A.S., す な わ ち 高い 
信頼 性 (Reliability), 使い や すき (Availability) サー ビス 性 の 良き (Ser- 
viceability) を 実現 。 い つ で も , と どこでも, 誰 に で も 安心 し て 使用 で き , 忠実 


な 映像 を 記録 し ます 。 六 角 レ ンチ 1 本 に よる ヘッ ドド ラム の 無 調整 交換 , テ ー 
プ 磁 性 面 の ヘッ ド , キ ャ プス タン 以外 と の 無 接触 化 , 映像 の 同時 再生 機 
能 , タ イム コー ド ゼ ネ レ ー タ の 装備 の ほか , 安定 し た サー ボ メ カニ ズム や 優 
れ た ビデ オ ・ オ ー デ イオ 処理 技術 等 は 完璧 な R.A.S. を 保証 し ます 。 し か も , 
デス クト ッ プ ' 形 の HR-200, タ イム ベー スコ レク タ TC-200 と ファ ミリ ー を 成 し , 
スロ ー, スチ ル 再 生 や 高 度 の 編集 機能 が バッ クア ッ プ され て いま す 。 こ の 
よう に 優れ た 特長 を もつ HR-100 は , 過酷 な 屋外 取材 , 機動 性 を 要求 きれ る 
ニュ ー ス 取材 , 長 時 間 に わ た る 屋内 外 で の ドラ マ 製 作 な ど に 最大 限 の 威 
力 を 発揮 し ます 。 


に 
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この よう な 背景 を 踏ま えて , 
HR-100 は 開発 され まし た 。 
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1. シ ステ ム 水 


⑯ 高 画質 の 記録 再生 


SMPTE TYPE“C" 規格 の ハイ バン ド 方 式 に より , 高 画質 の 記録 再 
が で きま す 。 
テープ の 互換 性 


HT 


SMPTE TYPE“C" 規格 の 1 イン チ ヘ リカ ル 形 VTR と , 完全 な テー プ の 
互換 性 が あり ます 。 

シン ク ヘ ッ ド を 装備 

シン ク ヘ ッ ド (記録 再生 ・ 消 去 の 3 個 ) 及び を の 付属 回 路 が 標準 装備 され 
て いる の て で, 垂直 プ ラン キン グ 期 間 の 重要 な 情報 も 5 すべて 記録 再生 で きま す 。 
⑯ タ イム コー ド ゼ ネ レ ー タ 内 蔵 


いつ で も , どこ で も 
安心 し て 使え る 高 信頼 性 
Reliability 


HR | MIN | SEC IFRAMEI 


0 0 3 6 6 6 2 9 


VIDEO IN AUDIO 1 IN 
記 記 2 


ユー ザー ビット の 設定 が 可能 3 
主 操作 板 の デ ィ ジ タル スイ ッ チ に より , SMPTE タ イム コー ド の 中 の ユー ザ 
ー ビ ッ ト の スペ ー ス に 8 桁 の 数 字 を 記録 する こと が で きま す 。 

⑬ 自 動 ア ャ ンプ ブル 編集 機能 


記録 が 終る と 自動 的 に 巻き 戻り 次 の スタ ー ト 点 に 停止 し ます 。 し た が っ て , 
カメ ラ 側 の VTR ボタ ン を 操作 する だ け で , 連続 し た 映像 を 記録 する こと が 
だ SS 

⑯ エ ンド セン サ 機 能 の 採用 
エン ド セ ン サ 機 能 に より , テー プ 人 供給 側 リ りー ル の テー ブ 残 量 を 検知 し て 
テー プ 走 行 を 停止 させ る た め , 誤っ て テー プ ' を 巻き 取っ て し まう こと が あ 
り ま せん 。 

ドラ ム モ ー タ 起動 保護 回 路 の 採用 


SMPTE 規 格 の タイ ムコ ユー ド ゼ ネ レ ー タ を 標準 で 装備 し て いま す 。 主 操作 
パネ ル の ディ ジタル スイ ッ チ に より , 時 ・ 分 ・ 秒 ・ フ レー ム の 任意 の 時 間 を 設 
定 する こと が で きま す 。 


結 起 な どの 異常 時 に ドラ ム モ ー タ 起動 保護 回 路 が 作動 し ,」 ド ラム モー タ 駆 
動 系 を 停止 し ます 。 
アラ ー ム 回 路 の 採用 


いつ で も , と どこ で も 
安心 し て 使え る 高 信頼 性 
Reliability 


人 HITACHI 


記録 時 , 自動 的 に ドラ ム 系 , キ ャ プス タン 系 の 異常 を 検出 し ,REC TALLY 
ラン プ を 点滅 。 も し く は 消灯 で 表示 し ます 。 

⑳ 内 蔵 電 池 で の 運用 

ニッ ケル カド ミウ ム 電 池 を 本 体 に 内 蔵 で きる の で , フィ ー ル ド に お ける 番 
組 製作 に 機動 性 を 発揮 し ます 。 ま た , カー バッテリー な ど 外 部 の DC 電源 や 
AC ア ダブ タ も 使用 で きま す 。 


接続 すれ ば 完全 な カラ ー の 再生 映像 に な り , その まま ON AIR す る こと が で 
きま す 。 

@ 同 時 再生 機能 を 装備 EN 0 
記録 時 , 映 像 の 同時 再生 が で きま す 。 し た が っ て , 記録 状態 の モニ タ の ほ 
か , 最適 レコ ー ド 電流 の 設定 が 容易 で す 。 ま た , 同時 再生 の 喘 像 は , カメ 
ラ の ビュ ー フ ァ イ ン ダ へ 送り 返す こと も で きま す 。 


に ーー テマ 
2. 映 像 系 3. 音 声 系 
て 高 画質 の 記録 人 の AUDIO 1 一 2 


変調 器 に 入力 フィ ル タ , 白 レ ベル クリ ッ プ "回路 を 内 蔵 し て ちり , 水 品 発 
振 器 を 基準 と する AFC 回 路 付 マル チバ イブ レー タ 方 式 を 採用 し て いる の 
で , 高 画質 の 記録 が で きま す 。 

優れ た 再生 映像 


AUDIO 1,2 は , を それぞれ LINE 入 力 , MIC 入 力 ,CAME RA 入力 を 選択 


し て 記録 で きま す 。 周 波数 特性 , S/N, ひずみ 率 , ク ロス トー ク , ワウ フラ ッ タ 
の すべ て に わた 5, 高 品質 の 特性 を 持っ て いま す 。 
AUDIO 3 


再生 信号 は , AGC 増 幅 器 , 再生 イコ ライ ザ 等 で 処理 きれ た の ち に 復調 き 
れる の て ', 優れ た 再生 映像 が 得 ら れ ま す 。 外 部 に タイ ム ベ ー ス コレ クタ を 
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LINE 入力 ,MIC 入 力 , TIME CODE 入力 を 選択 し て 記録 が てき ます 。 
特に タイ ムコ ー ド ゼネ レー タ を 内 蔵 し て いる た め , TIME CODE を 選択 する 


いつ で も , と どこ で も 
安心 し て 使え る 高 信頼 性 
Reliability 


⑳HirAChi 


だ け で その 記録 が で きま す 。 ま た , AUDIO 3 に は 記録 禁止 モー ド が ある 
の で ,AUDIO 3 トラ ッ ク に あら か じ め タ イム コー ド の 記録 きれ た テー 
プ を 使用 し て も , その トラ ッ ク を 消す こと な く 〈 他 の トラ ッ ク の 記録 を 行 
うこ の お で きま お 3 


4. サ ー ボ 系 


⑮ デ ィ ジ タル サー ポ シ ス テム Sea 家 
ディ ジタル サー ボ を 採用 し て いる た め , 温度 や 経年 変化 に よる 特性 劣化 が 
あり ませ ん 。 

⑯4 個 の 独立 し た 直流 モー タ 要塞 1 

ドラ ム , キャ プス タン , 供給 リー ル , 巻 取り リー ル に , それ ぞ れ 強力 で 立ち 上 り 
特性 の 優れ た 直流 モー タ を 採用 し て いま す 。 を の た め , 過酷 な 操作 に も 皿 
実に 動作 し ます 。 

全 電 子 式 テン ショ ン サ ー ボ シス テム の 採用 。 

供給 側 の テー プ テ ン ショ ン を 電子 式 に 検出 し て 供給 リー ル モ ー タ の バッ ク 


トル ク を 制御 し , テ ー プ 張力 を 一 定 に 保つ こと に よっ て , 安定 し た 高 精度 の テー 


プ 走 行 を 実現 し て いま す 。 


な い 場 合 で も 再生 が 可能 で す 。 
⑳ テ ー プ 貼り 付き 防止 


悪 条 件 で あっ て も , ユニ ー ク な ATS (Anti-Tape Sticking) シス テム に よ 
り , テ ー プ の 貼り 付き を 心配 する こと は ほとん ど あ り ま せん 。 


5. 機 構 系 


⑳ 小 形 軽量 


テー プ ト ラ ンス ポー ト お よび 外装 部 を プリ ント 基板 収納 部 に - 体 化す る こと 
に より , 堅 ろ う , か つ 小 形 で , し か も 軽量 で す 。 を そのため, 過酷 な 使用 に も 充分 
耐え 6 こと が で きま す 。 


@ ド ロップ アッ ウト の 減少 _ 

ヘッ ド と ピン チロ ー ラ 以外 は テー プ 磁 性 面 に 接触 し な ぃ 、 テ ー フ 走行 機構 を 
採用 し , ドロ ッ プ アテ ウト の 発生 を 極力 少な (する と も に , テー プ ' の 長寿 命 化 
を 図っ て いま す 。 


⑱ ス ムー ス な テー プ 走 行 


テー プラ パ ス の 総 巻 付 角 度 が 小さく, その た ゅ め F.FWD や REW モ ー ド に し 
て も テー プ の 動き が スム ー ス で , テ ー プ に 無理 な スト レス を 与え る こと が あり 
ませ ん 。 

⑱⑳ ヘ ッ ド ドラ ム ア セ ン ブ リ ー の 無 


ビデ オ ヘ ッ ド の 交換 は ヘッ ドド ラム アセ ンプ ブリー 単位 で 行い , ハン ダ 付 け や 
特別 な 調整 も 不要 で 現場 で の 作業 が 可能 で す 。 

人 スタ ッ ク リ ー ル 還 こと 3 
供給 サー ル と 巻 取 リー ル は 同心 形 積 重ね 構造 と な っ て お り , リ ー ル を クラ ン 
プ す る つま み は リ ー ル か ら 外 れ ま せん 。 を そのため, 屋外 の 取材 や 車内 の 運用 
で も , クラ ンプ "つま み の 紛 失 を 心配 する こと は あり ませ ん 。 
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9 メカ ニカ ルプ ブレ ー キ EMB 抽 

今 ま で の VTR で は , テ ー プ 走行 中 に 何ら か の 理由 で 電源 が 切れ る と , 
それ まで 回 転 し て いた リー ル が イナ ー シ ャ の た め に を の まま 回 転 を 続け , テ ー 
プ が 次 々 に 繰り 出し て ドラ ム な ど に 巻き つき , 損傷 を 受け る こと が あり まし た 。 
HR-100 で は , テー プ 走 行 時 に 電源 が 切れ る と た, ユニーク な メカ ニカ ル ブ 


過酷 な 使用 に も 耐え る 
運用 性 
Availability 


過酷 な 使用 に も 耐え る 
運用 性 
Availability 


Reliability 


由 Availability 


あら の 4 る 姿勢 で の 運用 が 可能 

寝かせ た 状態 (水平 ) で の 運用 は も ちろ ん の こと , 立て た 状態 (垂直 ) で も , 
また 必要 に 応じ 傾斜 きせ た 状態 で の 運用 も 可能 で す 。 

@ 耐 ロー リン グ 性 能 

HR-100 の ユニ ー ク な サー ボ シ ス テム は , 急激 な ジャ イロ スコ ー プ 的 運動 や 
振動 ・ 衝 繋が 加わ っ て も , 応答 性 の 良い サー ボ の 働き に よっ て 安定 し た 動 
作 を 継続 で きま す 。 特 に , テ ー プ トラ ンス ポー ト 部 に 対す る 瞬間 的 で か つ 
振幅 の 大 き な 回 転 運 動 に 対し て も , 充分 に 耐え を る こと が で きま す 。 た と えば , 
ジェ ッ ト コ ュー スタ ー, ヘリ コブタ ー, ジー プ 等 に 搭載 し て も 実用 上 問題 が あ 
り ま せん 。 

@ 全 天候 , ダス トブ ル ー フ 形 移 と まっ 
ポー タブ ル VTR の 使命 は , その 機動 性 に あり ます 。 撮 影 の た ゆめ に カメ ラ の 
行く 所 な ら , ほこ へ で も HR-100 は つい て ゆき ます 。 た ほえ ぇ 衝 天 下 , 厳冬 期 の 
雪 の 山 策 地 帯 。 砂 や ほこ り の 舞う 所 , 雨 の 日 で も , 場所 や 天候 を 問い ま 
せん 。 


⑨ 堅 ろう な カバ ー と スラ イド ドア 
テー プ " を 装てん し た HR-100 に カバ ー を か ぶせ る と , テー プ ブ ' ト ラン スポ ー ト 
部 を 外部 か ら 保護 し , 雨 や ほこ り を 寄せ つけ ませ ん 。 さ ら に , 主 操作 パネ ル の 
上 に ある 透明 な スラ イド ドア を あけ る こと に より , カ バー を か ぶせ た だ まま で 操作 
を 行う こと が で きま す 。 

⑥ メ モリ 付 の モー ド ボ タ ン TA: 
HR-100 の 主 モ ー ド ボタ ン は , 動 作 メ モリ を 持っ て いる の で 操作 手順 を 問い 
ませ ん 。 据 置 形 と 同様 に . オペ レー タ の 望む と お り 任意 に 操作 で きま す 。 た と 
えば PLAY か ら , その まま F・FWD へ 移る こと も 可能 で す 。 

タイ ムコ ー ド デー タ の 長期 間 保持 が 『 生 
本 体 の POWER ス イッ チ を 切っ て も 別 の 電池 で バッ クア ッ プ "し て いる の で て, 
タイ ムコ ユー ド の デー タ は 1 年 間 そ を の まき 保持 され ます 。 た だ し, POWER 
OFF の と き は ディ スプ レー の 表示 は 消え ます 。 

@ 便 利 な 3 方 式 電源 。 ーー 
内 蔵 Ni 一 Cd バッ テリ ー の は ほか,, 車 の 12V 電 源 も 使え ます 。 電 圧 の 許容 範囲 


AUDIO 3 VIDE( 位 
UDIO 2 。 


AUDIO 1。 emー ・BATT 


AUDIO < 


は , 10 一 17V と 広範 囲 で す 。 ま た だ, スタ ジオ 等 で 長 時 間 運 用 する と き は , AC 
アダ プ ブタ を 用 いる こと に より , 通常 の AC 電 源 が その まま 使え ます 。 

自動 的 スタ ン バ イ ・ オ フ 
スタ ン バ イ 後 3 分 を 経過 する 間 に 次 の モー ド に 切り 換え な いと , ド ラム を 自動 
的 に オフ と し て , ドラ ム の 回 転 を 止め て 電力 を セー ブ す る と と も に , 大 切な テー 
プ の 損傷 と ヘッ ド の 摩耗 を 防ぐ 設計 に な っ て いま す 。 

⑨ 低 消費 電力 

ドラ ム , キャ プス タン , リ ー ル な どす べ て の モー タ の 駆動 増幅 器 に は , 高 能 
率 化 の た め ス イッ チン グ 方 式 を 採用 し て いる の で , 前 項 の 自動 スタ ン バ イ ・ オ 
フ や スイ ッ チ ング レギ ュ レ ー タ 式 電源 , 回 路 の C-MOS・IC 化 と 相まって , 消 
費 電力 が 小さき く な っ て いま す 。 
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過酷 な 使用 に も 耐え る 
運用 性 
Availability 


失敗 の な い ENG/EFP の 記録 


ENG/EFP カ メラ ・SK-91 と HR-100 を 組み 合わ せ て 運用 する と , カメ ラ の ビ ~ 


ュー ファ イン ダ に , 「 今 , ま る に HR-100 に 記録 し て いる 映像 を 即時 に 再生 し 
て 見 る こと が で きる 」 の で , オ ペレ ー タ は カメ ラ ワ ー ク に 専念 する こと が で きま 
す 。 ま た , ビ ュー ファ イン ダ の 中 に , STAND BY, REC TALLY の 表示 も 
出 ます 。 も も ちろ ん HR-100 の REC, STOP の 操作 は , SK-91 側 で 行う こと が 
で きま す 。 
周辺 機器 は ケー ブル 1 本 で 接続 

SK-91 形 カメ ラ や TC-200 形 TBCE は ケー ブル 1 本 で 接続 する こと が で 
きま す 。HR-100 は , DROP OUT 信 号 出 力 EADVANCED SYNC 入力 
を 持っ て いる の で , TC-200 形 TBC と 完全 に イン ター フェ ー ス し ます 。 


モジ ュ ラ ー タ イプ の ブリ ント 基板 
機能 ご に 分 割 き れ た 131mm※150mm, お よび 149mm X75mm の 大 きる の 
ブリ ント 基板 が 本 体 に 収容 きれ て いま す 。 ブ "ラグ イン 式 の た め , 故障 し た 基 
板 は 容易 に 交 換 す る こと が で き , 修理 お よび メン テ ナ ン ス が 簡単 で す 。 

ビデ オ ヘ ッ ドド ラム の 交換 が 容易 
ビデ オス ヘッ ド の 交換 は ドラ ム ア セ ンプ ブ リー 単 位 で 行い , 六角 レン チ 1 本 て 充分 
で す 。 サ ず か し い 調 整 が 一 切 あ り ま せん の で , 特殊 な 工具 ・ 計 器 ・ 技 術 者 も 
不要 で , ロケ 先 で も 容易 に 交 換 で きま す 。 

サー ビス パー ツ の 党 備 
万 が 一 の 故障 や , 永年 の ご 使用 に よる 消耗 部 品 の 交換 に 備え て , HR-100 
で 使用 きれ て いる ブリ ント 基板 か ら , 機構 部 品 , 細 か な パー ツ に い だ たる まで て 
すべ て に わた っ て 当社 サー ビス セン タ で 保管 し て いま す 。 不 幸 に も トラ ブル が 
発生 し た 場合 に は , 即時 に パー ツ の 供給 が 行え る 態 勢 を 備 を て いま すか ら 
ご 安心 下 き い 。 

アフ ター サー ビス 体制 


13 


メン テ ナ ン ス $ 容 易 な 
サー ビス 性 


Serviceability 


いつ で も 最適 の 状態 で ご 使用 いた だ ける よう , 定期 的 が オー バー ホー ル の 
実施 を お すす めし ます 。 高 度 な トレ ー ニ ング を 積ん だ サー ビス エン ジニ ア 
が , 皆様 方 の ご 要望 に お こたえ し ます 。 


・ REC  FFWD PLAY 


STOP 


ーー ペペ ーー- 


呈 操 作 
] 外部 コネ クタ 
i 画 3 コ ーー バ パネル 


ms len I 
] 
人 


9+ mi AwkNa 


AuDIO 3 IN 


pNixOvd1| ]aAan 
Aupio 2 IN 


世 


主 操作 
パネ ル 


外部 コネ クタ 
バ パネル 


一 操作 
パネ ル 


REC ボ タン 
この ボタ ン と PLAY ボ タン を 同時 に 押す 
こと に より ドラ ム モ ー タ が 回 転 し 始め , 
回 転 数 が 上 が る と シス テム を レコ ュー ドモ 
ー ド に し ます 。 なお, シス テム が スタ ン 
バイ モー ド に な っ て いれ ば , 直ちに レ ュ 
ー ド モー ド に な り ま す 。 
@F.FWD ボ タン 
この ボタ ン を 押す こと に より ド 
タ が 回 転 し 始め 0 上 が 
プ を 早送り し ます 。 な お , シス 
タン バイ モー ド に な っ て いれ ば , 
を 直ちに 早送り し ます 。 
⑯RWD ボ タン 
この ボタ ン を 押す こと に より ドラ ム モ ー 
タ が 回 転 し 始め 回 転 数 が 上 が る と テー 
人 な お ,。 シス テム が ス 
タン バイ モー ド に 
を 直ちに 巻き 戻し ます 。 
PLAY ボ タン 
この ボタ ン を 押す こと に より ドラ ム モ ー 
タ が 回 転 し 始め 。 回転 数 が 上 が る と 再生 
モー ド に な り ま す 。 なお, シス テム が ス 
タン バイ モー ド に な っ て いれ ば , 直ちに 
再生 モー ド に な り ま す 。 
STOP ボ タン 
(1) ド ラム モー タ が 停止 し て いる と き に こ 
の ボタ ン を 押す と, 約 3 分 間 ス タン バイ 
モー ド ( ド ラム モー タダ 回転) に な り ま す 。 
(2) ド ラム モー タ が 回 転 し て いる と き に こ 


NO Wi 


な っ て いれ ば ぱ ば, テー ジ " 


の ボタ ン を 押す と , スタ ン バ イ OFF に 
な り , ドラ ム モ ー タ は 停止 し ます 。 
(3 左 一 ド ば が PLAY, REC, FFWD, REW 

の と き に この ボタ ン を 押す と , テー プ " 
走行 が 停止 し ドラ ム モ ー タ も 停止 し 
ます 。 
METER SELECT ス イッ チー 
メー タ の 指示 を , AUDIO 1 2 3 と VIDEO 
の 記録 レベ ル , 再生 RF 信号 レベ ル , バッ 
テリ ー 電 圧 に 切り 換え ます 。 
VIDEO レ ベル コン トロ ー ル 
映像 記録 レベ ル を 調整 する も の で , メー 
タ を VIDEO に 切り 換え , 75% カ ラー バー 
入力 で 指針 を グリ ー ン ゾー ン に 合わ せま す 。 
@⑧⑥⑨⑩⑩ AUDIO 12 3 
レベ ルコ ユン トロ ー ル 
音声 記録 レベ ル を 調整 す る も の で , メー 
タ を それ ぞ れ AUDIO 1, 2 3 に 切り 換え , 
規定 入力 で メー タ の 指針 を や 0 VU に 合わ せ 
ます 。 
5 レベ ル メ ー タ 
(⑥ の METER SELECT ス イッ チ て 選択 
する こと に より , 各 レ ベル を 確認 びき ます 。 
⑯ENTRY ボ タン 
⑬⑮ の ディ ジタル スイ ッ チ で 設定 し た 時 剛 
を タイ ムコ ユー ド ゼ ネ レ ー タ に 入力 する ス 
イッ チ で す 。 こ の と き Q⑬ の TIME/U-BIT 
切換 スイ ッ チ を TIME に し て ENTRY ボ 
タン を 押し ます 。 
⑯TIME/U-BIT 切 換 ス イッ チ 


⑬ の ディ ジタル スイ ッ チ で 設定 し た 数 値 
を タイ ムコ ー ド ゼネ レー タ に 入力 する 場 
合 に は , 目的 に 応じ て TIME か U-BIT か 
を 選択 し ます 。 

休 TCG/ETM 切 換 ス イッチ 

⑰ の 時 間 表 示 器 の 表示 を TCG( タ イム ュ 
ー ド ゼネ レー タ ) に する か , ETM (テー ン " 
タイ マ ) に する か の 選択 を 行い ます 。 
ディ ジタル スイ ッ チ 

タイ ムコ ー ド の 設定 お よび ユー ザー ビ ピッ 
ト の 設定 に 使用 し ます 。 

⑯RESET ボ タン 

テー プ ブタ イマ (ETM) の 表示 を 0 に リセ ッ 
ト し ます 。 

⑯ 時 間 表 示 器 

液晶 表示 器 を 使用 し て むり, タイ ムコ ー 
ド ま た は テー プ タ イ マ の 時 間 を 表示 し ま 
す 。 タ イム コー ド の 場合 は 時 分 秒 の 間 に 
1 個 の ドッ ト ( 例 01・23・45),、 テー ブタ イ で 
の 場合 は 2 個 の ドッ ト ( 例 1 : 23 : 45) で そ を 
れ ぞ れ が 区 別 で きま す 。 

REC TALLY 

REC モ ー ド 時 に 点灯 し ます 。 な お REC モ 
ー ド 時 に ドラ ム サ ー ボ , また は キャ プス 
タン サー ボ が 乱れ る と , 点 減 ま た は 消灯 
に よっ て アラ ー ム を 出し ます 。 


⑯AUDIO 1 入力 信号 切換 スイ ッ チ 
(1)CAM:⑨ の CAMERA/REMOTE コ ネ 
クタ に 入っ て 〈 る カメ ラ か ら の 音声 信 
号 を 選択 し ます 。 
2)MIC:⑥ の AUDIO 1 IN コネ クタ に 接 
光 し た マイ クロ ホン 入力 信号 を 選択 し 
ます 。 
(3)LINE:⑥) の AUDIO 1 IN コネ クタ に 
接続 し た 音声 ライ ン 信 号 を 選択 し ます 。 
@AUDIO 2 入力 信号 切換 スネ イッチ 
(1)CAM:⑨ の CAMERA/REMOTE コ ネ 
クタ に 入っ て くる カメ ラ か ら の 音声 信 
号 を 選択 し ます 。 
2)MIC:⑤ の AUDIO 2 IN コネ クタ に 接 
続 し た マイ クロ ホン 入力 信号 を 選択 し 


Edg が 
(3)LINE : ⑤ の AUDIO 2 IN コネ クタ に 
接続 し た 音声 ライ ン 信 号 を 選択 し ます 。 

AUDIO 3 入力 信号 切換 スイッチ 

(1)TIME : タイ ムコ ー ド (内 蔵 ) を 記録 す 
る 場合 に 選択 し ます 。 

(2)MIC : ④① の AUDIO 3 IN コネ クタ に 接 
続 し た マイ クロ ホン 入力 信号 を 選択 し 
ます 。 

(3jLINE : ④ の AUDIO 3 IN コネ クタ に 
接続 し た 音声 ライ ン 信 号 を 選択 し ます 。 

AUDIO 3 IN (XLR-3-32) 

AUDIO 3 入力 信号 用 コネ クタ 。 

AUDIO 2 (XLR-3-32) 

AUDIO 2 入力 信号 用 コネ クタ 。 


⑥AUDIO 1 IN (XLR-3-32) 

AUDIO 1 入力 信号 用 コネ クタ 。 

@VIDEO IN (BNC-119R) 

映像 入力 信号 用 コネ クタ 。 

VIDEO OUT (BNC-119R) 

映像 出力 信号 用 コネ クタ 。 

⑩ CAMERA/REMOTE(PT-02E-18- 
32S) 

カメ ラ ま た は リモ ー ト ユン トロ ー ル ボッ 

クス と の 接続 ユネ クタ 。 

⑩PB ADAPTOR(PT-02E-16-26S) 

再生 アダ プ タ (TBC) と の 接続 コネ クタ 

(音声 出力 を 含む )。 

⑩DC 12V IN (XLR-4-32) 

外部 入力 電源 用 コネ クタ 。 


POWER ス イッ チ 
電源 を ON また は OFF に する スイ ッ チ 。 


を り 換え る 時 2 

EDIT ス イ ツジ ョ 

(1)AUTO: この スイ ッ チ を AUTO に し て 
お け ば , REC モ ー ド で STOP ボ タン を 
押し た と き , 自動 的 に 約 8 秒間 巻き 戻 
し を 行っ て か ら S TOP し ます 。 次 に 
REC モ ー ド に する と , 約 8 秒 間 の 再 

生 モ ー ド を 経た 後 , 上 記 STOP ボ タン 
を 押し た 点 の 約 0.5 秒 前 か ら 編 集 REC 
モー ド に な り ま す 。 

(2)MAN: この スイ ッ チ を MAN に し て お 
け ば , PLAY モ ー ド の と き , 編集 し た 


い 点 で PLAY ボ タン と REC ボ タン を 同 
時 に 押す こと に より , 直ちに 編集 REC 
モー ド に な り ま す 。 こ の と き 再 生 の サ 
ー ボ は , VIDEO 信 号 か ら 分 離し た 同期 
信号 で 制御 され ます 。 な お ぉ お , MAN で 
は , AUTO の 場合 と 異な り , REC モ ー 
ド で STOP ボ タン を 押し て も テー プ ' は 
巻き 戻し きれ ませ ん 。 

(3)0FF: この スイ ッ チ を OFF に し て お け 
ば , 編集 モー ド に な り ま せん 。 こ の と 
き 再生 の サー ボ は 内 部 基準 信号 で 制御 
され る の で , 入力 基準 信号 が な く て も 
再生 で きま す 。 

⑩HEADPHONE 切 換 ス イッ チ 

ヘッ ド ホ ン 出 力 を AUDIO 1,2.3 と 選別 

する スイ ッ チ 。 


HEADPHONE JACK 
⑩HEADPHONE LEVEL 調 整 器 
AUDIO 1,2 3 の ヘッ ド ホ ン へ の 出力 シ 
べ ベル を 調整 し ます 。 
TRACKING 調 整 器 

再生 中 の 映像 が 最良 に な る よう に 調整 す 
る か , また は 主 操作 パネル の メー タ て RF 
レベ ル が 最大 に な る よう に 調整 し ます 。 
REC CURRENT 調 整 器 

REC モ ー ド の と き , 主 操作 パネ ル の メー 
タ で RF レベ ル が 最大 に な る よう に 調整 し 
ます 。 

CIRCUTT BREAKER 

過 電 流 が 流れ た 場合 電源 を 自動 的 に 
OFEF に し ます 。 


(ラロ ) 誇 言 カー ロロ 受 剛 


(6 ラ m、 で mm) 明科 押井 


し 】 
り 


( き 


時 己 ③ 計 時 


この クラ ス て で 最小 の カメ ラ SK 一 91 と HR 一 I00 を VTR ケー プル | 本 で 接続 する 
と ,ENG 取 材 に 適し た シス テム と な り ま す 。 カ メラ ・VTR と も に 、 内 蔵 の バッ テリ 
ー で の 運用 が 可能 で す 。 V T R で 録画 し て いる 映像 は 、S K 一 9」 の | .5 イ ンチ ビ 
ュー ファ イン ダ で 同時 に 確認 (同時 再生 ) で きま す の で 、 録 画 ミ ス を 心配 する こ 
と な く 、 カ メラ マン は カメ ラ ワ ー ク に 専念 で きま す 。 ビ ュー ファ イン ダ の 中 に は 
STAND BY,REC TALLY の 表示 も あり か つ VTR の STAND BY,REC_START。 
STOP は カメ ラ 側 で 操作 で きま す 。HR 一 100 の 自動 アセ ンプ ブル 編 集 機能 に より 、 
カメ ラ 側 の ポタ ン 操 作 を する だ け で 完全 な アセ ンプ ブル 編 集 が で きま す 。 


HR-I00VTR 


VTR ケー ブル 5m 


屋外 で 中 継 車 、 バ ン 等 に HR 一 100 を 搭載 し 、 番組 や CM 制作 の 記録 を 行う シ 
ステ ム で す 。 VTR の 電源 に は 、 車 の 12V 電 源 を 用 いま す 。HR 一 100 の 外部 電源 電 
圧 は 10 一 I7V を 用 いる こと が で きま す 。 カ メラ と VTR の 間 は 、 同 軸 ケ ー ブ プル | 
本 の 接続 だ け で す 。 万 が 一 、 テー プ 走 行 中 に 12V の 電源 ケー プル が は ずれ た り 切 
断 し た り し て も 、 瞬 時 に メカ ニカ ルプ レー キ が 作動 し 、 テ ー プ の 繰り 出し に よる 
事故 を 未然 に 防ぎ ます 。 録 画 中 の 映像 は 、 同 時 再生 に よっ て モニ タ で き ます 。 ま 
た 、H R 一 |00 は 基準 信号 発生 器 を 持っ て いる た め 、 入力 映像 信号 な し で も 現場 に 
お ける 再生 が 可能 で す 。 


室 
内 
運 
用 
ス 目 
タ 


室内 や スタ ジオ に HR 一 100 を 半 固 定 に し 番組 や CM 制作 の 記録 に 用 いる シス テ 
人 ム で す 。 AC ア ダ プ タ (AP 一 10) を 通し て 、 移 動 先 や スタ ジオ の AOI0O0V か ら 電 源 
を 供給 する の で 、 容 量 の 心配 は 不要 で す 。 催物 ・ 公 開 番組 ・ シ ョ ー・OM 制 作 な 
どの メイ ン VTR と し て 、 ま た 、 ス タ ジ オ の 揚 置 形 CTR の サ プ と し て 最適 で す 。 
VTR の 同時 再生 出力 に カラ ー ア ダ プ タ (CA 一 10) を 用 いる こと に よっ て 、 カ ラー 
映像 で モニ タ す る こと が で きま す 。 


100V 
AC ア ダ プ タ (AP-10) 


HR 一 100 と TG 一 200 形 TBC と 組み 合わ せる こと に より 、 そ の まま オン エア 可能 な 
放送 規格 の 再生 映像 が 得 ら れ ま す 。 生 カメ ラ の 映像 と 切り 換え を 行う こと に より 、 
臨場 感 あ ふれ る 中 継 番 組 の 制作 が 可能 で す 。 8 


AGCIOOV 


AC ア ダブ プ ブタ (AP-10) 


HR 一 | 00 を 用 いて 記録 し た テー プ は 、 室 内 に 設置 し た HR 一 200 形 VTR と TC 一 200 
形 TBC の 組み 合わ せ で 高 性 能 ・ 多 機能 の 再生 を 行い 、 ま た 編集 する こと が で きま 
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HR-I00VTR 


VIDEO IN 


DCI2V IN 


HR-100VTR 


HR-I0OVTR 


HR-I00VTR 


同軸 ケー ブル 、 ガラ の 
また は 専用 ケー ブル SK-100、SK-96、SK-91、SK-90 他 


ンー ニー 
SWITCHER/MONITOR 
(VIDEO) 


TC-200TBC 


SWITGHER 
(AUDIO) 


HR-200VTR/TC-200TBC 


TC-200 形 タイ ム ベ ー ス コレ クタ 


特長 

@10Hp-p の 補正 が 可能 

すべて の 再生 速度 で 内 容 確 認 が 可能 

ライ ン バ イ ライ ン 形 ベロ シテ ィ イエ ラー コン ペン モー タ を 内 蔵 
@ デ ィ ジ タル YO 分離 方 式 を 採用 

@1H 形 ディ ジタル ドロ ッ プ アウ トコ ユ コンペ ン セ ー タ を 内 蔵 

人 同期 信号 発生 器 を 内 蔵 

@ 映像 プロ モス と リモ ー ト コン トロ ー ル が 可能 

@ 歪 直 プ ラン キン グ 期 間 の アン プラ ン キ ング が 可能 


定格 
@ 標 本 化 周波 数 4fsc(fsc: カ ラー 副 搬送 波 周 波数 ) 
@ 符 号 構成 自然 2 進 8bit 並 列 
@ 周 囲 条件 a) 温 度 : 0 一 45 で 4 
b) 湿度 : 10 一 90% : 
@ 涼 AC100/117(220/240)V 主 10% ・ 
50/60Hz + 
380VA 以 下 
@ り 法 460(W) x520(D) x299 (H) mm 1 = ーー 
@ 証 時 35kg RB-10 形 り モ ー ト コン トロ ー ル ボッ クス AP-10 形 AC ア ダ プ タ BT-10 形 バッ テリ ー 
人 誤 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
主 oo 10H HR-100 本 体 上 に ある 主 操作 ポタ ン と スタ ン バ イ 表示 定格 定格 
@ 虹 像 周波 数 特性 5.5MHz 詩 0.5dB 以 内 イン お よび REC TALLY を 持っ て いま す 。 條 入力 電 圧 AC100/117/220/240V 人 @ 種 類 ニッ ケル カド ミウ ム 
6MHz 一 3dB 定格 @ 周 波数 。 47 一 500Hz DC 12V 
@DG。、DE 2 の 。2* 以 下 : @ 接 続 ケ ー ブ プル 5m @ 出 力 電 圧 12V 8 A( 連 続 使用) 6AH(HR-100 を 約 50 分 連 統 運 転 可能 ) 
5K ウ アク メ 1 劣 以下 (sin2 2T パ ルス ) @ す 法 136(W) 82(D) X54(H)mm @] 法 150(W) 308(D) x134(H)mm 99(W) x338(D) x 35(H)mm 
@SN 比 55dB 以 上 う ま / 2 0 Ni は と 
@ 残 劉 位 相 誤 差 「 カラー: 土 2.5ns 以 内 本 の 
モノ クロ ー ム : 土 15ns 以 内 6 
< ま 
CA-10 形 カラ ー ア ダ プ タ | 
HR-100 で 録画 中 の 同時 再生 映像 を カラ ー で 確認 する と き や, 
記録 済 テ ー プ の 再生 映像 を カラ ー で モニ タ す る と き に 用 いる 
高 域 変 換 ヘ テロ ダイ ン 方 式 の カラ ー 位 相 安 定 器 で す 。 タ イム 
ベー スコ レク タ の 使用 が 実用 的 で な いと き に 用 いま す 。 こ の 
アダ プ タ の 上 に HR-100 を 設置 する こと が で きま す 。 
定格 
人 入力 信号 VIDEO 1Vp-p 75Q 不平 衡 
SC 2Vp-p 759 不平 衡 
(SC INT/EXT SW を INT に すれ ば 不要 ) 
出力 信号 VIDEO 1Vp-p 759 不 平衡 1 出力 
@ カ ラー ロッ ク 範 囲 NORMAL 再 生 ' 
@ 臣 汽 AC100/117(220/240)V5 50/60Hz 16VA | 
@] 法 390(W) x390(D) x 70(H)mm 
@ 直 時 5 kg 
| 
ー 5 
9 _ BC-10 形 バッ テリ ー チ ャ ー ジ ャ  DM-68A 形 マイ クロ ホン DR-631A 形 ヘッ ド ホン 
定格 定格 定格 
入力 電圧 AC100/117/220/240V 土 102 @ イ ン ピ ー ダ ンス 2500 (平衡 型 ) 人 @ 感 度 105dB(1.000Hz。 1mW) 
@ 出 力 電 流 急速 充電 6A 土 1022 ゝ @ 周 波数 特性 30 一 15,000Hz @ イ ン ピ ー ダ ンス 600, 10.0000 の いずれ か 
80 劣 容量 まで 充電 後 @ 誘 導 術 音 レヒ ベル 一 15dB 以 下 人 @ 再 生 周 波数 淀 域 20 一 17,000Hz 
トリ クル 充電 0.6A 土 10% @] 法 419X175mm @ 重 量 550g( コー ド を 含む ) 
@ 充 電 時 間 300 分 以内 @ 重 量 210g 
有 @ 二 法 178(W) x340(D) x185(H) mm 


@ 重 量 約 9kg 


オプ ショ ン と アデ アクセサリ ー 
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CF-10 形 背負 子 


定格 
@ 材 質 アル ミニ ウム 

@ 固 定 法 専用 ネジ 4 個 て 取付 

信二 法 380(W) 234(D) X 631(H) mm 


MC-10 形 本 体 キ ャ リン グ バ ッ グ 


HR-100 全 体 を 包み こむ バッ グ で , 移動 する と き 
に 便利 で す 。 バ ッ グ の 内 側 に は ビロード が 縫い つ 
て あり , また 正面 と 背面 に は , 表面 の "ニー ルレ ザー 
と 内 面 の ビロード の 間 に ク タッシ ョ ン が 入っ て いま す 。 
定格 
@ 材 質 表面 ビニ ー ル レザ ー 

内 面 ビロード 


BY-10 形 移動 用 ケー ス 


BX-10 形 付属 品 ケ ー ス 


移動 に 必要 な 本 体 と アク モ サ リー1 式 を 収容 で き 

る バー ボド な ケ カース で す 。 

定格 

@ 材 質 アル ミエ ン ボ ス 板 

@ 緩 衡 材 発泡 ボリ エチ レン 

全 り 法 1.115(W) X257(D) X 508(H) mm 
(突起 物 を 除く ) 

@ 収 容 品 HR-100. リ ー ル , バッ テリ ー, チャ ー ジ 
ャ ,AC ア ダブ プ タ , マ イク ロホ ン , ヘッ 
ド ホ ン , リモ ュ ン 操作 器 , 延 長 共 板 , 
ヘッ ド 消 磁器 , 清掃 品 , 工 具 


WC-10 形 防寒 カバ ー 


寒冷 地 使用 の た ゆめ の カバ ー で , カバ ー を か けた 


まま 入出 力 ケ ー ブ ル の 接続 が で きる よう , ファ 
スナ ー 付 開口 部 を 持っ て いま す 。 
定格 
材質 表面 ビニ ー ル レザ ー 
断熱 剤 ポリ エチ レン フォ ー ム 
内 面 ビロード 縫い 付け 
@ 処 理 防水 処理 , 生 皮 製 取手 付 


ォ オプション と アク セ サ リ ー 


移動 に 必要 な アク セ サ リ ー1 式 を 収容 で きる ハー ド 


な ケー ス で す 。 

定格 

人 @ 材 質 アル ミエ ン ボ ス 板 

@ 緩 衛 材 発光 ボ ポリ エチ レン 

信二 法 537(W) 257(D) ※ 508(H)mm 
(突起 物 を 除く ) 

@ 収 容 品 BY-10 形 移動 用 ケー ス か ら HR-100 
本 体 を 除い た も の 


HH-21 形 チッ プ 高 測定 器 


HE-21 形 ヘッ ド 消 磁器 
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一 般 事項 入力 信号 
@ 記 録 方 式 SMPTE TYPE*C" 規 格 に よる ハイ @ 喘 像 0.5 一 2Vp-p 75 9 不平 衡 BNC/ 多 極 ユ ネ ク タ 
。 バン ド 方 式 @ 吉 志 
@ 使 用 テー 1 イン チ 幅 磁気 記録 テー プ (NAB ハ フ ) AUD 1 及び 2 CAMERA 一 60dBm 600G 平 稀 
テー プス ピー ド 244.0 土 0.5mm/s 5 多 極 コ ネ ク タ 6 
@ 記 録 再生 時 間 64 分 (091 ンチ リール ) 。 R MIC ー60dBm, 600 9 平衡 
@ 記 録 ト ラッ ク 数 映像 トラ ッ ク 1 8 R 専用 コネ クタ 際 
生理 82222838( 弟 9 ト ラウ グ は メイ コード _LINE ー20dBm.600 平衡 , SN 
有朋 上 専用 コネ クタ 6 
5 識 昌 庄 形 N ラ タク AUD 3 _TIME 内 蔵 TIMECODE を 記録 
同期 信号 トラ ッ ク 。 1 MIC ー60dBm, 600 Q 平衡 専用 ユネ クタ 
@ 系 統 同 期 信 号 (録画 時 ) 複合 映像 信号 LINE ー20dBm, 600 Q 平衡, 専用 コ ネ ク タ 
(再生 時 ) 内 部 基準 信号 
(編集 時 ) 複合 映像 信号 出力 信号 。 の 0 
@F・F WD/REW 時 間 5 分 以下 (91 ン チリ ー ル ) @ 喘 像 
@ テ ー プ タイ マ 精 度 圭 3 秒 以内 (タイ マロ ー ラ ,1 時 間 運 用 時 ) ルレ 1Vp-p. 75 9 不平 衡 , 複合 映像 信号 (復調 器 出 力 ) 
@ サ ー ボ ロッ ク 時 間 。 3 秒 以下 (スタ ン バ パイ モー ド か ら ) BNC コネ クタ 
@ テ ー プ タイ 表示 。 テー プ タ イ マ 時: 分 : 秒 PB アダ プ タ 1Vp-p.759 不 平衡, 複合 映像 信号 (復調 器 出力 ), 
タイ ムコ ー ド 時 . 分. 秒 多 極 コネ クタ 
@ タ イム コー ド ゼネ レー タ 内 蔵 音声 
任意 の 時 ・ 分 ・ 秒 - フ レー ム の 開始 時 間 を 設定 可能 PB アダプタ AUD 1.2.3 一 20dBm,600 9 平衡 , 多 極 コ ネ ク タ 
@⑥ ユ ー ザ ー ビ ッ ト 8 桁 の 任意 の 数 字 @ ヘ ッ ド ホン 十 10dBs 一 一 , 調整 可能 
@ 連 続 使用 時 問 約 60 分 (一 充 電 で 連続 記録 可能 ) 
20 「 | | Ai 
映像 系 (HR-200VTR で 再生 ) 8 @ACZ ダ ブタ 。 入力 電圧 AC100/117/220/240V 
@ 周 波数 芝 域 30Hz 一 4.2MHz 寺 0.5dB,4.7MHz 一 3dB 入力 電力 約 140VA( 最 大 ) 
@S/N 46dB 以 上 (pprms) 。 入力 周波 数 47 一 500Hz 
@ 直 線 ひ ず ス 2 以下 @ 専用 バッテリー ニッ ケル カド ミウ ム 
@Dc 4 以下 名 が 電圧 DC 12V 
7 だ 本 82 
2 に 38HNR' GS ea @ 條 部 電源 入力 電圧 DC 12V (10-17V の 範囲 内 ) 
@K フ ァ ク タ 。。 1 守 以 下 (sin22T パ ルス ) 1 OS 入力 電 7 9 
音声 系 (HR-200VTR で 再生 ) 1 E 十 法 ・ 重 量 和 
@ 財 波数 特性 ” 50-15.000Hz @ 390(W) x390(D) x184(H)mm 
SN 56dB 以 上 (AUD 1, AUD2) 細 間 拉 HB 
人 際 2ESRISNBSSSRRBOHRDEI(AUD' 9) 鐘 訓 に 8 
@ ひ ずみ 率 。。 。 1 以下 (1.000H22  "”"”" " 。 。 使 昌 条 件 3 
@ ク ロス トー ク ー56 dB 以下 ( 各 チ ャ ン ネ ル 問 , 1.000Hz) @ 温 度 動作 維持 0 45 で 9 
@ ワ ウフ ラッ タ OPRO @ 温 度 10 一 90%( 結 忠 し な いこ と ) 向 


仕様 
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外形 図 


お わ 


人 @ 仕 様 お よび 外観 は , 改良 の た め 変 更 す る こと が あり ます .。 


(Oo 日 立 電 子株 素 会 往 
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